TADEUSZ 


DROBNIAK 


DR PRAW UJ 


KPT ART. WP, DO 1939 KIEROWNIK KONSULATU W PILE, POTEM KONSUL GENE- 
RALNY W KAMPALI (UGANDA) I TANANARIVIE (MADAGASKAR) 


po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy lat 86, zmarł w dniu 29 listopada 1979 roku w Tulonie 


(Francja) i tamże został pochowany. 


Nabożeństwo żałobne 


odbędzie się w dniu 8 lutego br. o godz. 18.30 w kościele PP. Norbertanek na Zwierzyńcu, 


o czym zawiadamiają: 


RODZINA (W KRAJU I ZAGRANICĄ. 
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